
補助配管(機外長0.351 n ) 
フレア 09. 52 


補助配管(機外長 0. 4 m ) 


06.35 


( ドレンホ_ス先端寸法） 


据付場所に余裕のある場合は 
アフタ_サ_ビスのため推奨 
寸法で据え付けてください。 
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東芝ポ_ムアプライアンス株式会社 


TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION 

FUJI 
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機種名 

プラグ形状 

電源コード 
機外長 ( m ) 

使用電源 

282, 402, 562 DRN 


1.3 

単相 200 V 


ワイヤレスリモコン 


機種名 

リモコン型名 

282〜 562 DRN 

WH - RA 02 JJ 


適用機種 


RAS -282 DRN ( W ) 
RAS -402 DRN ( W ) 
RAS -562 DRN ( W ) 
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